ANTONI 


IERINER 


WIELKT ARTYSTA TEATR 
ODZNACZONY KRZYZEM KOMANDORSKIM 
ORDERU ODRODZEMA POLSKI, ZŁOTYM 


KRZYŻEM ZASŁUGI. MEDALEM 10-LECIA PRL 
ORAZ FRANCUSKA LEGIA HONOROW A 


PRZEŻYWSZY LAT 85, ZMARŁ W KRAKOWIE 
DMA 16 KWIETNIA 1959 ROKU 


POGRZEB ODBĘDZIE SIE W POWEDZIALEK 

20 KWIETNIA 1959 ROKU O GODZIWE 15-TEJ 

W ALEI ZASŁUŻONYCH NA CMENTARZU 
RAKOWICKIM 


W HOLDZIE JEGO PAMIECI 


KIEROWNICTWO I ZESPÓŁ STAREGO TEATRU 
IM. H. MODRZEJEWSKIEJ W KRAKOWIE 


